Wspólnota akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego 


z głębokim żalem zawiadamia, że 4 grudnia 2011 roku zmarł 


r 


Sp. 


Dr ANDRZEJ CICHOCKI 


emerytowany starszy wykladowca w Zakladzie Technologii Chemicznej na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W osobie Zmarłego utraciliśmy wybitnego specjalistę w dziedzinie syntezy 
i charakteryzacji zeolitów, życzliwego Kolegę, Wychowawcę wielu pokoleń 
chemików. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Jego odejście jest wielką stratą dla całej społeczności Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek, 9 grudnia 2011 roku 


o godzinie 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU CHEMII 
ORAZ CAŁA SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA 


